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tensile du courant est plus faible; autrement dit, loules les fois
que rintensile augrnente, la difference de potentiel des extrerailes
d'un conducteur cylindrique homogene augmenle aussi. En parti-
culier, on en conciut que si aux extremites de deux conducteurs
cylindriques homogenes et identiques on trouvedes differences de
potentiels egales, ces conducteurs sont traverses par des courants
de meme inlensile.

Cette remarque faite, il est aise de deduire de Fexperience
ci-dessus la premiere loi d'Ohm. Supposons, en efFet, que Ton ait
pris les deux branches deriveesPLQ et PMQ de longueurs egales ;
dans ce cas, 1'experience montre qu'on a V'==V"; d'ou nous
concluons a I'= F, en vertu de ce que nous venons d'exposer. Les
relations (i) et (2) deviennent dans ce cas

I=al*,       V = aV,

d'oii

(3)                                ^ = i'.=-

Ainsi, la loi est demontree dans le cas ou le rapport des inten-
sites est 2.

Poursuivons; supposons qu'on ail donne a PMQ une longueur
double de PLQ; dans ce cas, Fexperience prouve qu'on a

V'=aVff,

d'ou.j en verlu de (3),

I'=2F,

les relations (i) et (2) deviennent alors

I = 31',       V = 3V",
d'ou

Ainsi la loi esl demontree quand le rapport des intensites des
courants est 3; et ainsi de suite, on demontrerait par le me'me
raisonnement la loi quand le rapport des intensites est unnombre
en tier n.

La proportionnalite demontree dans le cas de rapports entiers
s'etend au cas ou le rapport est fractionnaire. Supposons, en

efFet, que les intensites des deux courants soient dans le rapport^*Tin-cteur non
